WikipediA 

Wikang Quiripi 


Mula sa Wikipediang Tagalog, ang malayang ensiklopedya 


Ang Quiripi ay isang wikang patay ng Estados Unidos. 


Quiripi 

Wampano 

Sinasalitang katutubo United States 
sa 

Naglaho ca. 1900 

Pamilyang wika Algjc 

■ Algonguian 

■ Eastern 
Algonguian 

■ Quiripi 

Mga kodigong pangwika 

ISO 639-3 qyp 



The loeation of the Paugussett, Tunxis, Podunk, 
Quinnipiac, Mattabesie, Unquachog and their 
neighbors, e. 1600 



Ang lathalaing ito na tungkol sa Wika at Estados Unidos ay isang usbong. Makatutulong ka sa 


Wikipedia sapagpapalawig (https://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikang_Quiripi&action=edit) nito. 


Kinuha mula sa "https://tl.wikipedia.Org/w/index. php?title=Wikang_Quiripi&oldid=1613158" 


Huling pagbabago: 08:54, 30 Oktubre 2017. 

Magagamit ang teksto sa ilalim ng Lisensyang Creative eommons Attribution/Share-Alike; maaaring mailapat ang 
karagdagang termino. Tingnan ang Takdang Gamit para sa mga detalye. 



















